


AMD Athlon™ XP - 2800+ (2,08 GHz) 
512 MB DDR-SDRAM 333MHz 
80 GB Ultra DMA-hårddisk (7200 rpm) 


NVIDIA® GeForce™ FX 5200 
128 MB videominne 


DVD-spelare 16x max. 

hp dvd-writer +R/+RW 

10/100 Mbit/s nätverksstöd 
Firewire-gränssnitt (IEEE-1394) 

Kort och fjärrkontroll för PCI-TV-tuner 


HP Pavilion a230.se 





























Processor AMD Athlon™ XP — 2800+ (2,08 GHz) Garanti 1 år, hämtning och retur, material och 
NVIDIA® nForce™2-kretsar arbetskostnad 
333 MHz FSB-hastighet En garantiförlängning på +2 år är tillgänglig. 
512 kB cacheminne (L2) För ytterligare information: 
.hp. tiforlangni 
Minne 512 MB DDR-SDRAM 333MHz OA 
2 DIMM-platser Produktivitet Microsoft® Windows® XP Home Edition 
s s ms Microsoft® Works Suite 2003: 
Informationslagring 80 GB Ultra DMA-hårddisk (7200 rpm) Microsoft® Word 2002 





inkl. 4GB partition för systemåterställning 


Microsoft® Works 7.0 
Microsoft® Encarta® Encyclopedia 





DVD-spelare 16x max. 







































































hp dyd-writer +R/+RW Standard 2003 
3,5-tums diskettenhet på 1,44 MB Microsot® Picture H& 7.0 
Kommunikation V92-förberett modem Microsoft® AutoRoute 2002 
107100 Mbit/s nötverksstöd Microsoft® Pocket Streets for Windows 
CE 
Grafik NVIDIA® GeForce™ FX 5200 Microsoft® Internet Explorer 6.0 
128 MB videominne Microsoft® Outlook® Express 
Kort och fjärrkontroll för PCI-TV-tuner Adobe® Acrobat Reader 5.0 
Ljud förberedd för 6-kanalers surroundljud Internet och Online Easy Internet Signup med ledande 
(Högtalare medföljer bildskärmarna) Internetleverantörer 
Tillbehör PS/2-tangentbord och PS/2-rullningsmus Service och Support HP Pavilion online-användarhandbok 
Bildskärmar (köps separat): HP Pavilion återställningspartition (med 
hp pavilion m703 17-tums CRT med externa möjlighet att återställa system, 
högtalare tillämpningsprogram och drivrutiner 
hp pavilion f1703 17-tums LCD med externa separat) 
högtalare Valfri omallokering av 
hp pavilion {1523 15-tums LCD med integrerade återställningspartitionen 
högtalare Symantec™ Norton AntiVirus™ 2003 
: i : (60 dagars realtidsuppdateringar) 
I/O-portar > en stspiolser (1 intern 3,5-tums ledig) Syrtönree""t Norton Persoal Firewall 
3 PCI (1 PCI ledig) aa 
6 USB 2.0-portar (2 på framsidan) Underhållning Sonic™ RecordNow 
2 IEEE-portar (1 på framsidan) Microsoft MovieMaker 2 
1 parallell port InterVideo WinDVD med Dolby Digital 
1 seriell port Playback 
Ljuduttag på framsidan ArcSoft ShowBiz® DVD 
TV-utgång Showshifter 2 
Preas EEE a7 Extra programvara Specialerbjudande: information om 
Ytterligare information P/N : DM106A #ABS rabatterade programtitlar finns på 
UPC/EAN code : 8 08736-74710 3 www.mysoftwarechoice.com 
Vikt : 18 kg 
21 kg Förpackat 
Yttermått: 381 x 191 x 410 mm 
590 x 492 x 305 mm 
Förpackat 


Microsoft” = AM D = 
Works Suite <q flod 


HP rekommenderar Microsoft® Windows® XP 


Produkten kan skilja sig från den som visas i bilderna. 

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla märkesnamn och produktnamn är 
varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag. 
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